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Antwort 

der Bundesregierung 


auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Russe, Springorum, Schmidhuber, Zeyer, 
Dr. Müller-Hermann, Eigen, Müller (Remscheid), Dr. Stavenhagen, Dr. Narjes und der 
Fraktion der CDU/CSU 
- Drucksache 7/5372 - 

betr. statistischer Bericht über die Elektrizitätswirtschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 1974 sowie im Jahr 1975 


Der Bundesminister für Wirtschaft hat mit Schreiben vom 
24. Juni 1976 - III B 2 - 02 61 10 - namens der Bundesregierung 
die Kleine Anfrage wie folgt beantwortet: 


1. Wiederholt die Bundesregierung auf die hier noch einmal ge- 
stellte Frage ihre Aussage, daß die Verzögerung des statistischen 
Berichts über die Elektrizitätswirtschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahre 1974 „insbesondere durch die Novellierung 
des Dritten Verstromungsgesetzes" begründet sei? 

2. Bestätigt die Bundesregierung die Auffassung, daß der stati- 
stische Bericht über die Elektrizitätswirtschaft in der Bundes- 
republik Deutschland in wesentlichen Gesichtspunkten nur mit 
Hilfe von Jahreserhebungen zu erstellen ist? 

3. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß der Textteil des 
statistischen Berichts über die Elektrizitätswirtschaft eine wesent- 
liche Ergänzung des in diesem Bericht zusammengestellten 
Zahlenmaterials darstellt? 

4. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß dem statistischen 
Bericht über die Elektrizitätswirtschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 1975 aufgrund der Veränderungen, die 
während dieses Jahres in der Energiewirtschaft eingetreten sind, 
besondere Bedeutung zukommt und daß ein Erscheinen des 
statistischen Berichts für 1975 zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
geboten erscheint? 

5. Zu welchem Zeitpunkt sichert die Bundesregierung das Erschei- 
nen des statistischen Berichts über die Elektrizitätswirtschaft in 
der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1975 zu? 


Zu Fragen l r 4 und 5 

Der statistische Bericht „Die Elektrizitätswirtschaft in der Bun- 
desrepublik Deutschland im Jahre 1974" ist inzwischen erschie- 
nen, nachdem eine weitere, nicht vorhersehbare Verzögerung 
im drucktechnischen Bereich aufgetreten war. 
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Wie die Bundesregierung in der Antwort auf die Kleine An- 
frage betr. Statistischer Bericht über die Elektrizitätswirtschaft 
in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1974 (Drucksache 
7/5084) vom 26. April 1976 bereits ausgeführt hat, ist die Ver- 
zögerung gegenüber dem Erscheinungstermin früherer Jahre 
allein in der Belastung des Elektrizitätsreferates mit aktuellen 
elektrizitätswirtschaftlichen Problemen begründet. Hierzu zählt 
insbesondere die Frage des Steinkohleneinsatzes in Kraft- 
werken, die ab Frühsommer 1975 immer wieder zu sehr arbeits- 
intensiven Sondererhebungen Anlaß gegeben hat und schließ- 
lich zur Novellierung des Verstromungsgesetzes geführt hat. 
Daneben ist zu berücksichtigen, daß zusätzlich neue dringliche 
Aufgaben, wie etwa die Prüfung der Anträge auf Investitions- 
zulagen, ebenfalls mit dem vorhandenen Fachpersonal durch- 
geführt werden mußten. Zum allmählichen Abbau dieser perso- 
nellen Engpässe wird im Statistikbereich auch der Einsatz von 
EDV-Anlagen angestrebt. 

Die Bundesregierung hat alle notwendigen Schritte eingeleitet, 
um den Elektrizitätsbericht für das Jahr 1975 zum frühestmög- 
lichen Zeitpunkt erscheinen zu lassen. Sie hat in ihrer voran- 
gegangenen Antwort aber auch darauf hingewiesen, daß an der 
Erstellung des Zahlenmaterials sehr wesentlich die Länder- 
behörden, das Statistische Bundesamt und die Deutsche Bundes- 
bahn beteiligt sind. Der Fortgang der Arbeiten hängt daher 
auch davon ab, inwieweit diese dem Elektrizitätsreferat die 
erforderlichen Zahlenwerte rechtzeitig zur Verfügung stellen 
können. 


Zu Fragen 2 und 3 

Durch die monatliche Berichterstattung liegen die wichtigsten 
Zahlenwerte, insbesondere der öffentlichen Elektrizitätsver- 
sorgung, jeweils aktuell vor. Die Bundesregierung hat darüber 
hinaus aus gegebenem Anlaß, insbesondere im Wirtschaftsaus- 
schuß des Deutschen Bundestages, wichtige Erhebungsergeb- 
nisse vorgetragen und erläutert. Ein Gesamtüberblick wird al- 
lerdings erst durch die Jahreserhebungen, insbesondere des 
Statistischen Bundesamtes, ermöglicht. Im einzelnen ist der zeit- 
liche Erhebungsrhythmus im Gesetz über die Statistik im Pro- 
duzierenden Gewerbe festgelegt worden. Überlegungen seitens 
des Parlaments gehen dahin, aus Rationalisierungsgründen wei- 
tere Monatswerte nur noch jährlich zu erfassen. 

In dieser Gesamtschau hat auch der Textteil des statistischen 
Berichts über die Elektrizitätswirtschaft insbesondere im Hin- 
blick auf die z. T. notwendigen Erläuterungen, aber auch unter 
dem Aspekt besonderer Fragestellungen eine wesentliche 
Funktion. 
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